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Oblet : Rapport de fin d'experimentation des cameras individuelles pour la Police Municipale 
de NOGENT-SUR-OISE 


Monsieur le Ministre 

Le 18 mai 2017, Monsieur le prefet de I'Oise avait autorise, par arrete, les agents de ma 
police municipale a s'equiper, a porter et a utiliser a litre experimental des cameras pietons 
autorisant I'enregistrement audiovisuel de leurs interventions. 

Apres dix mois d’experimentation ei 61 mises en action du systeme, il appert qu’aucune 
agression n'a ete a deploree sur I'un des mes agents. 

Cet outil a permis, dans le respect des regies etablies, I'execution des missions de 
prevention des atteintes a I’ordre public, de securite des personnes et des biens et ce en 
evitant tout incident au cours des interventions de la police municipale de Nogent sur Oise. 

A ce litre, j'ai I’honneur de vous demander un renouvellement du dispositif celui-ci ayant 
ete autorise de fagon experimental jusqu'au 03 juin 2018. 

Comptant sur votre bienveillance, je vous prie d'agreer Monsieur le Ministre, I'expression 
de ma consideration distinguee. 
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